機器 間 の デー タ 転 送 速度 は 高速 化 の 一 途 を 辿り ます . また , 近年 の 無線 通信 や 高速 
電力 線 通信 の 広がり , メカ トロ 機器 に 搭載 する 電子 回 路 の 増加 な ど に よっ て , あちら 
こち ら で 我 々 が 意図 し な い ア ン テ ナ が 乱立 する 可能 性 が 増し て いま す . も は や EMC 
(electro magnetic compatibility : 電磁 環境 両立 性 ) に 関す る 知識 は ,。 ハー ドウ ェ ア , 
ソフ トウ ェ ア , メカ トロ ニク ス 設 計 者 に 必須 で す . 

従来 。 EMC 対 策 と いえ ば , 開発 の 後半 に , 対処 療法 的 に 行わ れる こと が 多かっ た 
よう で す . し か し , コス ト や 設計 時 間 , 性 能 と いっ た 観点 か ら , EMC 対 策 は 配線 パ 


ター ン 設 計時 や パッ ケー ジ 選 択 時 な ど , 設計 の 早い 段階 か の ら 取 り 組ま れる よう に な っ 
て いま す . ここ で は , EMC 設 計 の ある べき 姿 や 上 流 に お ける 対策 の 実例 な ど に つい 
て 紹介 し ます . に 


韻 EMC 規 格 の 位置 づけ と テス ト 方 法 
ー エ ンジ ニア 必修 の ノイ ズ に 関す る 基礎 知識 
吉本 修 


ノイ ズ を 抑え る 設計 テク ニッ ク & ノウハウ 18 連 発 ! 
ー ノ イズ 発生 と 拡散 の メカ ニズム を 理解 し 対処 せよ 
原田 高志 


事例 で 学 記 電磁 界 解析 シミ ュ レ ー タ 活用 の 勘 どこ ろ 
融 -EMC 問 題 を 対策 技術 か ら 設計 技術 に シフ ト す る 
た め の 有 効 な ツー ルー 

伊 神 眞一. 福田 薫 


マイ コン 搭載 電子 機器 か ら の 不要 電磁 放射 低減 
本 動作 クロ ッ ク の 高調 波 が 偶数 倍 , 奇数 倍 に 発生 する 
理由 と 対策 法 -- 


馬淵 雄一 中村 篤 , 大 前 彩 
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